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Unterhaltungselektronik 
von Siemens 


SIEMENS 


Die Weltneuheit 


bei Siemens-Farbfernsehern 


Eine neue Siemens-Farbfernseher-Generation mit 
vollelektronischem Superkomfort. Mit voll- 
automatischer Steuerung durch einen Mikro- 
computer. Er speichert Ihre Anweisungen, denkt 
dann für Sie und überwacht Ihre Wünsche. 


Elektronische Sendersuchautomatik 


Er sucht und findet selbst alle Sender, die bei Ihnen 
zu empfangen sind. Mit einem Schlüsseldreh 
speichern Sie bis zu 19 Programme, die Sie dann 
beliebig abrufen können. 


Elektronische Speicherung der 
Programmzeiten 


Er merkt sich bis 20 Schaltbefehle. Was Sie sehen 
wollen, programmieren Sie ganz einfach im voraus 
ein. Mit Datum, Uhrzeit und Programm. Der Mikro- 
computer ordnet die Termine selbst wie in einer 
Programmzeitschrift und schaltet das Gerät 
automatisch ein, um und aus. Täglich 
wiederkehrende Sendungen wie die 

Tagesschau kann er sich lebenslang 

merken und täglich rechtzeitig ein- 

und ausschalten. 


Speicherung 
der angenehmsten 
Bild/Tonwiedergabe 


Er merkt sich, welche Bild- und 
Toneinstellung Ihnen am angenehmsten ist. 


Das speichert er als Norm. 

Bei wechselnder Raum- 

beleuchtung korrigiert ein Kontrastauge 
automatisch das Bild. Bis Sie die gespeicherte Norm 
individuell selbst verändern wollen. 


Sendersuche mit Step-Funktion 


Er checkt mit seiner zusätzlichen Sendersuch- 
automatik alle gerade laufenden Programme schritt- 
weise durch. Kanäle mit Sendepause überspringt er. 
So haben Sie spät abends oder früh morgens 

rasch eine Übersicht der angebotenen Programme. 


Abschaltautomatik zum Sendeschluß 


Er überwacht ständig das laufende Programm. 
Bei Sendestörung oder Sendeschluß unterdrückt er 
das Rauschen und schaltet nach 5 Minuten aus. 


Elektronische Digitaluhr 
mit Quarzsteuerung 


Das Herz für die pünktliche Computersteuerung 
der Ein-, Aus- und Umschalttermine ist eine 
elektronische Digitaluhr mit Quarzsteuerung. Ihre 
Genauigkeit wird mit dem Gongschlag der Tages- 
schau sekundengenau verglichen und 
abgestimmt. 


Elektronische Datumsanzeige 


Für die Einschaltung zum richtigen Ein-, Aus- und 
Umschaltdatum ist ein Vierjahreskalender ein- 
programmiert. Die wechselnden Monatslängen sind 
berücksichtigt. Eine Korrektur ist nur alle 4 Jahre 
am Schalttag nötig. Das Datum wird beim Drücken 
der Taste »D« sichtbar. 


Infrarot-Fernbedienung im 
Taschenrechner-Look. 


Kommandozentrale ist eine handliche Fernbe- 
dienung im Taschenrechner-Look. Alle Funktionen 
lassen sich mit ihr wie bei einem Taschenrechner 
durch Knopfdruck drahtlos in den Computer 

des Fernsehers einprogrammieren und auf Wunsch 
auch wieder löschen. (Selbstverständlich 

können Sie jederzeit nachprüfen, was einprogram- 
miert ist.) Einmal programmiert, bedient dann 

der Computer für Sie das Fernsehgerät. 

Sie können das Fernsehgerät aber auch jederzeit 
individuell mit der Fernbedienung bequem 

vom Sessel aus in herkömmlicher Art bedienen. 


Kindersicherung 

Mit einem Schlüssel läßt sich das Gerät absperren. 
Kinder können aber trotzdem sehen, was Sie 
erlauben und einprogrammieren. Das Gerät schaltet 
sich automatisch zur Sendung ein und danach 
wieder aus. Dazu brauchen die Kinder nicht einmal 
die Fernbedienung. »Kinderschwarzsehen: entfällt. 


Alle Maße in diesem Prospekt bedeuten 
BreitexHöhexTiefe. 





Farbfernsehgeräte 


Siemens-BILDMEISTER gibt es für alle Käufer- 
wünsche - vom großen mit 67-cm-Bild bis zum 
Kompaktgerät mit 51-cm-Bild, vom höchsten 
Bedienungskomfort mit Computersteuerung bis zur 
bewährten Tiptastenbedienung - aber alle haben 
etwas gemeinsam: höchste Siemens-Qualität, 
langlebige Technik und brillante Farben. 





Siemens- 
Alpha 447 Infralux 


Mikrocomputer-Steuerung. Quarz-Schaltuhr. 
Datum- und Programmanzeige. Selektive Sender- 
suchautomatik. 67-cm-Farbbild. Infrarot-Fern- 
bedienung. 19 Programme. LED-Diagnose-System. 
Anschluß für TV-Color-Spiel, Tonband und Kopf- 
hörer. Nußbaum/Bronze oder Anthrazit/Silber. 
77,7 x53,8x43 cm 





Siemens- 
Alpha 445 Ultraschall 


67-cm-Farbbild. Ultraschall-Fernbedienung. 

16 Programme. Elektronische Programmziffern- 
anzeige. Klangregler. LED-Diagnose-System. 
Anschluß für Tonband und Kopfhörer. 
Nußbaum/Bronze oder Anthrazit/Silber. 
77,1x53,8x43 cm 
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Siemens- 
BILDMEISTER 444 Infralux 


Mikrocomputer-Steuerung. Quarz-Schaltuhr. 
Datum- und Programmanzeige. Selektive Sender- 
suchautomatik. 67-cm-Farbbild. Infrarot-Fern- 
bedienung. 19 Programme. LED-Diagnose-System. 
Anschluß für TV-Color-Spiel, Tonband und Kopf- 
hörer. Nußbaumfarben. 76x52x42,7 cm 


Drehbares 

Fußgestell 

als Sonder- 
zubehör. 





Siemens- | 
Alpha 446 Infralux 


Mikrocomputer-Steuerung. Quarz-Schaltuhr. 
Datum- und Programmanzeige. Selektive Sender- 
suchautomatik. 67-cm-Farbbild. Infrarot-Fern- 
bedienung. 19 Programme. 2 Lautsprecher. 
LED-Diagnose-System. Anschluß für TV-Color-Spiel, 
Tonband und Kopfhörer. Nußbaum/Anthrazit 

oder Anthrazit/Silber. 63,5x60,8x43,1 cm. 
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Siemens- 
BILDMEISTER FC 403 Ultraschall 


Elektronische Sendersuchautomatik. 67-cm-Farb- 
bild. Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. Klangtaste. 
LED-Diagnose-System. Anschluß für Tonband 

und Kopfhörer. 

Eiche, Nußbaum, Kiefer in rustikalem Gehäuse. 
79x52x42,7cm 












Siemens- 
BILDMEISTER 442 Ultraschall 


Elektronische Sendersuchautomatik. 67-cm-Farb- 
bild. Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. 
Klangtaste. LED-Diagnose-System. Anschluß für 
Tonband und Kopfhörer. 

Nußbaumfarben oder Weiß. 75x52x42,7 cm 


Siemens- 
BILDMEISTER 537 Ultraschall 


Elektronische Sendersuchautomatik. 67-cm-Farb- 
bild. Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. 

Nur 125 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben. 76x52x42,7 cm 





Siemens- 
BILDMEISTER 535 Electronic 


Programmwahl durch 8 Tiptasten. Beleuchtete 
LED-Programm- und Einschaltanzeige. 67-cm-Farb- 
bild. Energiesparende Schaltung. 

Nur 125 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben. 76x52x42,7 cm 


Spitzentechnik 


Alle Siemens-Farbfernsehgeräte haben: 


Precision-Inline-Bildröhre für besonders helle, 
brillante Bilder 


Servicefreundlichen Aufbau mit steckbaren Moduln 


Kaltes Chassis durch energiesparende Schaltungs- 
technik 


Schutzautomatik für Bildröhre und wertvolle 
Bauteile 


Besonders geringe Gehäusetiefe 
VDE-Zeichen 





Siemens- 
BILDMEISTER 527 Ultraschall 


Elektronische Sendersuchautomatik. 67-cm-Farb- 
bild. Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. 

Nur 125 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben oder Weiß. 75x52x42,7 cm. 





Siemens- 
BILDMEISTER 525 Electronic 


Programmwahl durch 8 Tiptasten. Beleuchtete 
LED-Programm- und Einschaltanzeige. 
67-cm-Farbbild. Energiesparende Schaltung. 
Nur 125 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben. 75x52x42,7 cm 


Kompakt-Fernseher 


Mit den 51-cm- oder 56-cm-Bildschirmen sind die 
Siemens-Kompakt-Fernseher durch ihr platz- 
sparendes Format und regalgerechte Abmessungen 
universell einsetzbar. Sie sind auch ideal als Zweit- 
gerät und für kleinere Räume, die nur einen 
Betrachtungsabstand von weniger als 3 m zulassen. 
Alle Siemens-Kompakt-Fernseher sind mit dem 
gleichen Bedienungskomfort und mit der gleichen 
hochwertigen Super-Modultechnik ausgestattet wie 
die »Großen« und daher genauso zuverlässig, 
langlebig und servicefreundlich. 





Siemens- 
BILDMEISTER 441 Infralux 


56-cm-Farbbild. Mikrocomputer-Steuerung. 
Quarz-Schaltuhr. Datumanzeige. Programmanzeige. 
Selektive Sendersuchautomatik. Infrarot-Fern- 
bedienung. 19 Programme. LED-Diagnose-System. 


Anschluß für TV-Color-Spiel, Tonband und Kopfhörer. 


Nußbaumfarben. 66,6x45,7x42,8cm 





Siemens- ce 
BILDMEISTER 523 Ultraschall 


51-cm-Farbbild für Betrachtungsabstände 

unter 2 m. Elektronische Sendersuchautomatik. 
Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. 

Nur 95 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben. 59,4x40,2x44,7 cm 


Kaltes Chassis — 
lange Lebensdauer 


In den letzten Jahren konnte der Stromverbrauch bei 
Farbfernsehern um fast 75% herabgesetzt werden. 
Statt ursprünglich 360 Watt sind heute nur noch 
weit weniger als 100 Watt erforderlich. Diese Sen- 
kung hat nicht nur den Vorteil, Energie zu sparen 

und wirtschaftlich zu sein. Viel wichtiger aber ist die 
damit verbundene geringere Erwärmung des 
Fernsehers, dessen Inneres kalt bleibt und dessen 
Lebensdauer dadurch beträchtlich verlängert wird. 






Siemens- 
BILDMEISTER 524 Ultraschall 


56-cm-Farbbild für Betrachtungsabstände 

um 2,5 m. Elektronische Sendersuchautomatik. 
Ultraschall-Fernbedienung. 16 Programme. 
Elektronische Programmziffernanzeige. 

Nur 39 cm Tiefe. 

Nußbaumfarben. 66,6x46x39 cm 


Siemens- 
BILDMEISTER 522 Electronic 


51-cm-Farbbild für Betrachtungsabstände 

unter 2 m. Programmwahl durch 8 Tiptasten. 
Beleuchtete LED-Programm- und Einschaltanzeige. 
Energiesparende Schaltung. 

Nur 95 W Stromverbrauch. 

Nußbaumfarben. 59,4x40,2x44,7 cm 





Mono-Radiogeräte 


Regalflache Monogeräte, die gut aussehen. Radios 
für Küche oder Kinderzimmer, für Hausarbeits- oder 
Hobbyraum. Radios mit einem vollen und reinen 
Klang, mit guten Empfangseigenschaften und einer 
außergewöhnlich hohen Betriebssicherheit. 


Uhren-Radios 


Morgens fröhlich geweckt den Tag beginnen - 


abends sich durch Musik in den Schlaf wiegen lassen: 


Uhrenradios ALPHA gibt es in unterschiedlicher 
Ausstattung - mit geräuschloser LED-Digital- 
Zeitanzeige, mit übersichtlichen Blattziffern und in 
vielen Farben. Alle haben jedoch einen leistungs- 
starken Radioteil, präzise Zeitanzeige und absolute 
Zuverlässigkeit. 


Siemens- 
Alpha 224 


Uhrenradio mit UKW und MW. Vollelektronische 
24-Stunden-Digitaluhr. Absolut geräuschloser 
Lauf. Wecken mit Radioprogramm oder Summton, 
auch in Intervallen. Abschaltautomatik bis 59 Min. 


vorwählbar. Blinkanzeige nach Stromunterbrechung. 


Weiß, Rot, Gelb, Braun. 26,5x9,4x16,8 cm 


Alpha 222 


Uhrenradio mit UKW und MW. 24-Stunden- 
Digitaluhr mit beleuchteten Blattziffern. Wecken mit 
Radioprogramm oder Summton, auch in Inter- 
vallen. Abschaltautomatik bis 180 Min. vorwählbar. 
Weiß, Braun, Rot, Orange, Gelb. 26,5x9,4x16,8cm 


Siemens- 
KLANGMEISTER 411/412 


Mono-Heimradio. 4 Wellenbereiche. Volle Halb- 
leitertechnik. Eingebaute Antennen. Klangwaage. 
4w DD seung. 

Weiß (RG 411), Nußbaumfarben (RG 412). 

51x13 x16,8 cm 


Siemens- 
Alpha 225 


Uhrenradio mit UKW und MW. Vollelektronische 
24-Stunden-Digitaluhr. Sekundenzähler mit Stop- 
einrichtung. Absolut geräuschloser Lauf. 
Automatische Helligkeitssteuerung. Wecken mit 
Radioprogramm oder Summton, auch in Intervallen. 
Abschaltautomatik bis 59 Min. vorwählbar. 
Blinkanzeige nach Stromunterbrechung. 

Anthrazit, Weiß, Orange. 26,5x9,4x16,8 cm 
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Siemens- 
Alpha 220 


Uhrenradio mit UKW und MW. Vollelektronische 
24-Stunden-Digitaluhr. Absolut geräuschloser 
Lauf. Wecken mit Radioprogramm. Abschaltauto- 
matik bis 59 Min. vorwählbar. Blinkanzeige 

nach Stromunterbrechung. 

Weiß, Rot, Gelb. 24,4 x8x17,8 cm 


Siemens- 
Alpha 223 


Uhrenradio mit UKW und MW. 24-Stunden- 
Digitaluhr mit beleuchteten Blattziffern. Wecken mit 
Radioprogramm. Abschaltautomatik bis 59 Min. 
vorwählbar. 

Weiß, Rot, Gelb. 25x9x17,2 cm 


Radiorecorder 
in Stereo oder Mono 


Durch die Stereo-Radiorecorder von Siemens wird 
eine neue Dimension an Klangqualität im Bereich 
der Radio-Portables eingeführt und damit der 
Wunsch anspruchsvollster Musikfreunde erfüllt. 
Aber auch die Mono-Radiorecorder sind technisch 
perfekt und besonders handlich. Sie alle haben 

u.a. Batterie- oder Netzbetrieb, automatische Band- 
aussteuerung und -endabschaltung, Anschlüsse für 
Zusatzlautsprecher/Kopfhörer sowie für Platten- 
spieler/Tonband und Außenmikrofon. 


Siemens- 
CLUB 705 


Stereo-Radiorecorder mit 4 Wellenbereichen. 
Instrument für VU-Meter und Batteriekontrolle. 

Für Normal- und Chromdioxidband. Bandzählwerk. 
Pausentaste. 2 eingebaute Stereomikrofone. 
Klangwaage. Elektronisch einstellbare Stereobasis. 
Automatische Stereoanzeige. Ausgangsleistung 
2x2,5 W. Anthrazit. 41x22x11 cm 


Siemens- 
CLUB 704 


Radiorecorder mit 4 Wellenbereichen. 

Instrument für Abstimm- und Batteriekontrolle. 
Für Normal- und Chromdioxidband. Bandzählwerk. 
Pausentaste. Eingebautes Mikrofon. Klangregler. 
Abschaltautomatik. Ausgangsleistung 1,7 W. 
Anthrazit 33,3x21,7x10 cm 


Siemens- 
CLUB 706 


Stereo-Radiorecorder mit 4 Wellenbereichen. 

2 Instrumente für Abstimm- und Batteriekontrolle 
bzw. 2x VU-Meter. Für Normal- und Chromdioxid- 
band. Bandzählwerk. Pausentaste. 2 eingebaute 
Stereomikrofone. Höhenregler, Tiefenregler. 
Elektronisch einstellbare Stereobasis. Automatische 
Stereoanzeige. rer ya ngsleistung 2x3 W. 

Anthrazit. 42x25x1 


Siemens- 
CLUB 712 


Radiorecorder mit 4 Wellenbereichen. 

Instrument für VU-Meter und Batteriekontrolle. 
Für Normal- und Chromdioxidband. Bandzählwerk. 
Pausentaste. Eingebautes Mikrofon. Klangregler. 
Ausgangsleistung 2 W. 

Anthrazit, Braun. 35x 22x 7,5 cm 


Siemens- 
CLUB 701 


Radiorecorder mit UKW und MW. Für Normal- 
und Chromdioxidband. Pausentaste. Eingebautes 
Mikrofon. Klangregler. Ausgangsleistung 1,5 W. 
Anthrazit 32x21x9,5 cm 





Cassettenrecorder 


Das System der Compactcassetten hat die Welt 
erobert: praktisch im Format, einfach in der Hand- 
habung und vorzüglich in der Wiedergabe. Siemens 
bietet ein umfangreiches Cassettenrecorder- 
Programm - vom handlichen Mini-Recorder für 
Diktate, Reportagen und Musik bis zum HiFi- 
Tape-Deck mit allen zweckmäßigen Raffinessen. 


Siemens- 
CLUB 620 


Tragbarer Cassettenrecorder für Netz/Batterie. 


Stereoaufnahme/-DNL-Wiedergabe über DIN-Buchse. 


Monowiedergabe über eingebauten Lautsprecher. 
Bandsortenschalter. Bandzählwerk. Eingebautes 


Mikrofon. VU-Instrument. Sound with Sound-System. 


Ausgangsleistung 1,8W. 
Anthrazit. 26x7,5x28 cm 


Siemens- 
CLUB 611 


Tragbarer Cassettenrecorder für Netz/Batterie. 
Eingebautes Mikrofon. Automatische Band- 
aussteuerung. Klangwaage. Optische Betriebs- 
anzeige. Ausgangsleistung 1,2 W. 

Anthrazit. 28,5x19,5x9 cm 


Siemens- 
CLUB 532 


Stereo-Cassetten-Tape-Deck nach DIN 45 500, 
DNL- und Dolby-System. Memory-Automatik. 
Bandzählwerk. Abschaltbare Aufnahmeautomatik. 
2 geeichte VU-Instrumente. Pausentaste. Für alle 
Bandarten. 

Anthrazit. 40x10x24 cm 


Siemens- 
CLUB 614 


Tragbarer Cassettenrecorder für Netz/Batterie. 
Eingebautes Mikrofon. CrO>/FeOs-Bandautomatik. 
Abschaltbare Aufnahmeautomatik. VU-Instrument. 
Pausentaste. Klangwaage. Ausgangsleistung 2W. 
Anthrazit. 30x6,5x22 cm 


Siemens- 
TRABANT 601 


Mini-Cassettenrecorder für Netz/Batterie. 

Für Musik, Reportagen und Diktate. Eingebautes 
Mikrofon. Automatische Bandaussteuerung. 
Pausenschalter, Bandzählwerk. Niedrige Betriebs- 
kosten durch aufladbare Batterien. 

Silberfarben. 17x12,5x4,6 cm 


HiFi-Anlagen 


Die Weltneuheit bei HiFi 


Die HiFi-Anlage, die aus den Boxen Mikrofone 
machen kann. Nur ein Knopfdruck auf den LSR*- 
Schalter und die Lautsprecher horchen auf alle Töne 
im Raum. Der Cassettenteil zeichnet den akustischen 
Raumeindruck stereofon auf. 


Technik mit Ideen für verbesserte Leistung, 
zuverlässige Funktion und einfache Bedienung 
steckt in jedem HiFi-Gerät von Siemens: 
vom Audiocenter mit Steuergerät, 
Cassettenrecorder und Plattenspieler - über 
Steuergerät mit Cassettenrecorder - bis zu den 
rem Steuergeräten, Plattenspielern und 
oxen. 


Ein ausführlicher Prospekt über das HiFi-Programm 
sowie über das gesamte Radio- und Fernsehgeräte- 
programm ist im guten Fachhandel erhältlich. 


* LSR = Life Sound Recording (DBPa) 


Siemens- 
KLANGMEISTER 402 


Stereo-Casseiver nach DIN 45 500 mit Steuergerät 
und Dolby-Cassettenrecorder. 54 W Musik- 
leistung. 4 Wellenbereiche. UKW-Muting. Band- 
zählwerk. 2 VU-Instrumente. Entzerrervorverstärker 
für Magnet-Tonabnehmer. 

Anthrazit. 59,7x15,2x30 cm 


Siemens- 
KLANGMEISTER 214 superelectronic 


Stereo-Steuergerät nach DIN 45 500. 4 Wellen- 
bereiche. 8 UKW-Sensoren. Entzerrervorverstärker 
für Magnet-Tonabnehmer. 2 Klangregler. 

2 Outputmeter. Auch für Stereo mit Quadrosound. 
Anthrazit. 50x12x32 cm 


Siemens- 
KLANGMEISTER 331 superelectronic 


Stereo-Audiocenter nach DIN 45 500 mit Steuer- 
gerät, Plattenspieler und Dolby-Cassettenrecorder. 
100 W Musikleistung. 4 Bereiche. 7 UKW-Sensoren. 
Magisches LED-Kreuz zur Super-Feinabstimmung. 
LSR-Schaltung für Tonbandaufnahmen mit 

den Lautsprecherboxen als Mikrofon. 

Anthrazit. 62x18x42 cm 


Siemens- 
HiFi-Box 702 


Dreiweg-Universalbox nach DIN 45 500. 

80 W Musikbelastbarkeit. Extreme Weitwinkelab- 
strahlung auch der hohen Töne durch Kalotten- 
membrane. Optimale Klanganpassung an die Raum- 
verhältnisse mit 2 Pegelreglern. 

Nußbaumfarben, Weiß. 40 x 50 x 23 cm 


Siemens- 
Kompaktbox 512 


Zweiweg-Hochleistungsbox mit 70 W Musik- 
belastbarkeit. AuBergewöhnliche Klangfülle. 
Geringe Abmessungen. Überall dort einsetzbar, wo 
große Boxen stören. Praktische Schallwand zum 
Wenden mit silbernem Metallgitter und anthrazit- 
farbenem Schaumstoff. 

Metallicbraun. 12,4x19,8x14,5 cm 
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Siemens- 
KLANGMEISTER 331 superelectronic 


Stereo-Audiocenter nach DIN 45 500 mit Steuer- 
gerät, Plattenspieler und Dolby-Cassettenrecorder. 
100 W Musikleistung. 4 Bereiche. 7 UKW-Sensoren. 
Magisches LED-Kreuz zur Super-Feinabstimmung. 
LSR-Schaltung für Tonbandaufnahmen mit 

den Lautsprecherboxen als Mikrofon. 

Anthrazit. 62x18x42 cm 


Siemens- 
HiFi-Box 702 


Dreiweg-Universalbox nach DIN 45 500. 

80 W Musikbelastbarkeit. Extreme Weitwinkelab- 
strahlung auch der hohen Töne durch Kalotten- 
membrane. Optimale Klanganpassung an die Raum- 
verhältnisse mit 2 Pegelreglern. 

Nußbaumfarben, Weiß. 40 x 50 x 23 cm 


Siemens- 
Kompaktbox 512 


Zweiweg-Hochleistungsbox mit 70 W Musik- 
belastbarkeit. AuBergewöhnliche Klangfülle. 
Geringe Abmessungen. Uberall dort einsetzbar, wo 
große Boxen stören. Praktische Schallwand zum 
Wenden mit silbernem Metallgitter und anthrazit- 
farbenem Schaumstoff. 

Metallicbraun. 12,4x19,8x14,5 cm 
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